Server IP Address:
"185.255.112.229"

HOSTING SERVICE
"https://sibyl.jp" -> "Swiss Gateway: gw-ch.sibyl.jp (84.39.112.14)" 

DOCUMENT_ROOT 	
"/var/www/html"

APP_KEY
"base64:y6QJcHsE0vVBDfAE0c6BEIVIFHjuvti6Qr3l/aR9W84="

APP_URL 	
"https://doxbin.org"

DB_DATABASE
"doxbin"

DB_USERNAME
"doxbin"

DB_PASSWORD
"heyiamadonuT_1"

NOCAPTCHA_SECRET
"6LeRboQUAAAAAE54HRUy6KPN6IDFMzFSk4593sb1"

NOCAPTCHA_SITEKEY
"6LeRboQUAAAAAJSbAF17jlJ829tIArknjDAi8l1K"
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